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Chào các bạn, tiếp tục chuỗi bài viết về chiếc máy đọc sách “hạt tiêu” Xteink X4, hôm nay chúng ta sẽ đi sâu vào một yếu tố mà bất cứ ai yêu thích thiết bị E-ink cũng quan tâm: Độ phân giải và chất lượng hiển thị.




Với một chiếc máy chỉ nhỏ cỡ một chiếc thẻ tín dụng, liệu màn hình của Xteink X4 có đáp ứng được nhu cầu cày cuốc những cuốn sách dài tập hay không?




1. Thông Số Kỹ Thuật Của Màn Hình Xteink X4




Để có cái nhìn khách quan, hãy cùng điểm qua những con số phần cứng. Xteink X4 được trang bị tấm nền E-ink kích thước 4.3 inch. Độ phân giải thực tế của máy là 800 × 480 pixel. Từ hai thông số này, thiết bị đạt được mật độ điểm ảnh là 220 PPI (Pixels Per Inch). +1




Nếu so sánh trên thị trường máy đọc sách hiện nay, chuẩn mực hiển thị sắc nét của các dòng máy phổ biến như Kindle Paperwhite hay Kobo Libra đều ở mức 300 PPI. Vậy con số 220 PPI của Xteink X4 mang lại trải nghiệm thực tế ra sao?




2. Trải Nghiệm Thực Tế: Có Dễ Đọc Không?




Câu trả lời ngắn gọn là: Có, nó hoàn toàn đủ sắc nét để mang lại trải nghiệm đọc tốt, nhưng đi kèm với một số giới hạn vật lý.





	Độ sắc nét của chữ: Mặc dù không đạt đến mức 300 PPI, nhưng màn hình 220 PPI của Xteink X4 vẫn đủ độ nét để các nét chữ hiển thị rõ ràng, dễ đọc. Nếu bạn đặt Xteink X4 cạnh một chiếc Kobo hay Kindle đời mới để soi kỹ, bạn có thể nhận ra một chút khác biệt về độ mịn của viền chữ. Tuy nhiên, khi sử dụng độc lập để đọc sách, mắt bạn sẽ nhanh chóng làm quen và không hề cảm thấy khó chịu hay nhận ra sự thua kém về độ phân giải này. +1




	Hạn chế về không gian hiển thị: Rào cản lớn nhất khi đọc không nằm ở độ phân giải, mà nằm ở kích thước vật lý 4.3 inch. Không gian nhỏ khiến số lượng chữ hiển thị trên mỗi trang khá ít. Bạn sẽ phải thao tác lật trang liên tục bằng phím cứng và mất chút thời gian ban đầu để điều chỉnh lại font chữ, cỡ chữ, khoảng cách dòng sao cho phù hợp với mắt mình nhất. +1




	Hiển thị PDF và hình ảnh: Với độ phân giải 800 × 480 pixel cùng màn hình bé, việc đọc truyện tranh hoặc các file PDF là một trải nghiệm khá gượng ép. Định dạng PDF khi bị thu nhỏ lại sẽ gây khó khăn cho việc điều hướng và theo dõi nội dung. Chiếc máy này thực sự chỉ sinh ra để tối ưu cho sách chữ thuần túy định dạng EPUB hay TXT. +1






3. Vấn Đề Ánh Sáng – Điểm Trừ Cần Lưu Ý




Một yếu tố cực kỳ quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng đọc của Xteink X4 chính là việc thiết bị hoàn toàn không có hệ thống đèn nền (frontlight).




Giống như khi bạn đọc một cuốn sách giấy truyền thống, màn hình E-ink của X4 phụ thuộc 100% vào ánh sáng của môi trường xung quanh. Dưới ánh sáng ban ngày hoặc môi trường phòng đủ sáng (như ánh sáng mặt trời), nền màn hình hiển thị độ tương phản rất tốt. Tuy nhiên, khi đọc về đêm, bạn bắt buộc phải có nguồn sáng riêng, chẳng hạn như đèn kẹp sách hoặc chiếc đèn LED cổng Type-C cắm trực tiếp như mình đã giới thiệu ở bài viết trước.




Kết Luận




Với mức giá rẻ và tính di động cực cao, màn hình 220 PPI trên Xteink X4 là một con số hoàn toàn hợp lý và chấp nhận được. Nó đủ sắc nét để phục vụ nhu cầu đọc sách chữ mượt mà, bảo vệ mắt tốt, nhưng đổi lại bạn sẽ phải làm quen với tần suất lật trang nhiều hơn và phải tự chuẩn bị đèn chiếu sáng khi đọc ban đêm.




Nếu bạn cần một thiết bị tối giản chỉ chuyên tâm cho việc “tiêu thụ” chữ ở mọi lúc mọi nơi mà không bị phân tâm, màn hình của Xteink X4 chắc chắn sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của nó.
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